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Voorgesteld 1 september 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat slechts een handvol milieustraten goed geoutilleerd is 
en daarom restafval naar de AVI (afvalverbrandingsinstallatie) mag 
afvoeren; 

constaterende dat desondanks veel milieustraten afvoeren naar AVI's en 
dat zelfs uit de restfractie van goed geoutilleerde milieustraten nog tot 
35% recyclebare grondstoffen te halen is; 

verzoekt de regering, het Activiteitenbesluit en het Landelijk afvalbe¬ 
heerplan zodanig te wijzigen dat de restfractie van milieustraten 
standaard naar sorteerinstallaties moet worden afgevoerd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dik-Faber 
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